El Orden y el Funcionamiento 
Consejos para la buena administración 


Si algo muy desordenado funciona bien, es que no entiendes su orden. Una vez 
que lo entiendas, podrías optimizar a partir de lo que hay, si es necesario. 

Si algo muy ordenado no funciona bien, es que no se entendieron los 
requerimientos. Debes intervenir, analizar y rediseñar. 

Si algo muy desordenado no funciona bien, ¡Reingeniería de Procesos! 

Si algo está muy ordenado y funciona bien, las cosas fueron bien hechas. Aprende 
de ello, pero igual debes aplicar mejoramiento continuo. 

Y si no sabes qué es "funcionar bien", debes estudiar los objetivos. 
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